y i Estapio 


PROTEJA E InDlSTÍSA-” 0 
lz LIMPICO 


Ciudad de los Deportes 


EM Ps 


con Meli DIESEL GM de emergencia 


No permita la paralización de su 
industria por causa de fallá en la sumi- 
nistración de energía eléctrica. 


Instale usted un motor DIESEL 
General Motors y duerma tranquilo. 
Pida informes al Departamento de > 


Energía Diesel en la General Motors 
de México. 


FUERZA MOTRIZ INDUSTRIAL romo COMERCIAL. 


GALVANOFLASTIA mema 


motores F 
DIESEL ESE E 


GENERAL MOTORS PIDA FORMS HOY | 


DEPARTAMENTO CONSULTIVO DE ENERGIA DIESEL 


MEXICO “Y” 
vs. 
o å Y Y £ "NORMAL 


OFF SIDE Backfield en TIEMPO, FUERA Bola Tlegalmente Pase incompleto 
stigo: 5 yardas movimiento tocada, pitada Castigo denegado 
o acarreada 


CAMIONES Y MAQUINARIA, S. A. ABASTECEDORES GERES S.A 
Edison y Emparan - México, D. F. Revillagigedo 57 - Méx c F. 


o hay jugada 
lo hay anotación | 


CONFERENCIA INTERESCOLAR @ CATEGORIA MAYOR 1949 
15:30..hrs. Oo Octubre 22 o Admisión $ 3.00 


<= 


Ramón Alvarez F 


Manuel Rodrigo 
Alfredo Lezama 
Rafael González 
Benjamín Cejudo 
Manuel Romero 
Arturo Camacho 
Mario Martínez 

Guillermo Ortiz 

Egnio Rodríguez 
Luis Balderas 


Manuel Lamadrid 


Salvador Barrera 
José Asperé 
Enrique Salache 
Enrique Ruiz 
Oscar López 
Jorge Aréchiga 
Jorge Castillo 


Antonio Romero 


Luis Veraza 


Guillermo Hernández 


Jorge Becerra 
Ignacio Dorantes 
Mario Romo 
Miguel Iturria 
Reynaldo Híjar 


Olavo Velázquez 
Rodolfo Arellano 
Reynaldo Lamadrid 


Jesús Reza 
Eugenio Heredia 
Enrique López 
Jesús Sánchez 
Luis Espinoza 


Marco Antonio Tableros 
- Federico Hernández 


Arturo Sánchez 
Jorge García 


Rodolfo Colorado P. 


Julio Lamadrid 
Cscar Sánchez 


Antonio Narváez 


José Mitelhause 
Gustavo Basurto 
Alfredo Peña 
Alfredo Ortiz 


Francisco J. López 


Claudio García 


PRODUCTOS 
ELCO 


VISTA AEREA DE LA PLANTA 
GENERAL MOTORS DE MEXICO EN LA 
CAPITAL DE EA REPUBLICA. 


MEXICO "y" 
Referee: Manuel Uruchurtu 


Umpire: Agustin Rubio 
_J.de Línea: Fernando Rubio 
_ J de Campo: Roberto Seguí 

Locutor: Rafael de Solis 


: Anastasio H. Gerner 
Armando Berlanga 
Germán Espino Lima 

Médicos Oficiales: 

Dres. Alfonso Berlanga 
y Guillermo Díaz 
Azul y Blanco 


Head Coach: Ramón Díaz Garay, Jr. 
Dionisio Herrera 
Mauro Espinoza 
Alfonso Romero 

7 Dr. Juan Ramírez Coeto 
Médico Oficial; Dr. Antonio Elizalde 
Roio y Blanco 

ES FUEGO” 


A Domingo Font K 


Ciro Espino Lima ' 
Daniel Tudón 
Ignacio Vega 
Alfredo Sánchez 
Urbano Díaz 
Miguel del Angel 
Omar Velázquez 
Maximiliano León 
Rafael Lemus 
Juan Rodríguez 
Raúl Munguía 
Miguel Grejales 
Enrique Arteaga 
Ernesto Galindo 
Roberto Padrón 
Marcos Moreno . 
Mario Avendaño 
Armando Patiño 
Rafael Cruz 

Jesús Ramos 
Enrique Rojas 

Luis Bojorquez 
Ernesto García 
Gustavo Ortega 
Pedro Hernández 
Rodolfó Ortega 
José Ortega 
Guillermo Espinosa 
Israel Korenbroth 
Raúl Colón 

Carlos Berlanga 
Luis Altamirano 
Rafael Servín 

Jose Luis Ríos 
Rubén Barrientos 


99 
11 * Pedro ludón 


Gustavo Tostado 
Miguel Flores 
Eduardo Reyes 
Angel Alegre . 
Javier Muñoz 
Ernesto Hernández 
Germán Espino. Lima 
Alfonso Trillanes Sl 
Emilio Merino 
Rubén García 

¡José Loredo 

Enrique Valerio 
Samuel Santoyo 
Guillermo Cerón 
Leopoldo Mondragón 
Alfonso Ivancovitch 
José Luis Anaya 
Calixto Maldonado 
Armando Bustillos 
Héctor González 
Carlos Sansores 
Jorge Ramírez 


